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Lingua de sinais francesa 


Na Galipedia, a Wikipedia en galego. 


A lingua de sinais francesa (en francés: Langue des 
signes frangaise é unha lingua de sinais pertencente ao 
grupo da comunidade xorda, da familia das lingu as de 
sinais. Existe un gran número de dialectos de sinais. A 
LSF é utilizada en Francia (3 506 800^) e Suíza 
(426.800% 

Notas 


1. Language des Signes Frangaises (http://www.eth 

nologue.com/language/fsl) 

2. Deaf Population France (http://www.ethnologue.c 

om/country/FR) 

3. Deaf Population Switzerland (http://www.ethnolog 

ue.com/country/CH) 

Véxase tamán 


Ligazóns externas 


Lingua de signos francesa 
Langue des signes frangaise 

Utilizado en: 

Francia, Suíza e outros países 

e rexións. 

Rexións: 

Europa occidental 

Total 


de usuarios: 


Familia: 

Lingua de sinais 


LSF 


Lingua de signos francesa 


Estatuto oficial 

Lingua 

Francia, Suíza, Unión Europea 

oficial de: 

Códigos de lingua 

ISO 639-1: 

fsl 

ISO 639-2: 



Este artigo sobre lingüística é, po/o de agora, só 
un bosquexo. Trabalia nel (https://gl.wikipedia.or 
, g/w/index.php?title=Lingua_de_sinais_francesa& 

action=edit) para axudar a contribuír a que a 
Galipedia mellore e medre. 

Existen igualmente outros artigos relacionados con 
este tema nos que tamén podes contribuír. 


Traído desde "https://gl.wikipedia.Org/w/index. php?title=Lingua_de_sinais_francesa&oldid=4801368" 


A última edición desta páxina foi o 17 de xullo de 2018 ás 15:05. 

Todo 0 texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir i gual 3.0; pódense aplicar 
termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información. 

Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos. 
































